

Single Ranges 

with tubular elemeuts 


Professional Model PR-S1 

• Chrome metal housing 

• Three prong commercial cordset 

• Adjustable leveling leg • Safety power light 

• Element lifts for easy cleaning 

• Unit: w: 11 1/2", h:3i/2", d: 11 1/2" 

• 1 20 volts - 1 1 00 watts • Two year warranty 



^» Black White 

• Enameled metal housing • Adjustable leveling leg • Unit: w: 11 1/2", h:3i/2", d: 11 1/2" 

• 1 20 volts - 1 1 00 watts • One year warranty 


Model HHR - Hurry Hot ® Range 

• Black phenolic plastic base 

• Compact size for small spaces 

• Unit: w:73/8", h:23/4", d:73/4" 

• 1 20 volts - 750 watts • One year warranty 


Common Features 

• 5-1/2" diameter high-speed tubular range element • Chrome drip pan 

• Infinite heat control • UL Listed 


Model 
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Dimensions 

Wt. 

Ft. 

Qty. 

Dimensions 


Ft. 

# 

PR-S1 

Chrome 

w:14", h:5i/4", d:143/4" 

5.4 lbs. 

.63 

1 

w:14", h:5i/4", d:143/4" 

5.4 lbs. 

.63 

022107-00133-9 

BR5B 

Black 

w:12", h:33/4", d:12i/4" 

4.2 lbs. 

.32 

9 

w:38i/4", h:1l3/4", d:12i/2" 

37.4 lbs. 

3.25 

022107-05003-0 

BR5W 

White 

w:12", h:33/4", d:12i/4" 

4.2 lbs. 

.32 

9 

w:38i/4", h: 11 3/4", d:12ic" 

37.4 lbs. 

3.25 

022107-05002-3 

HHR 

Black 

w:8i/2", h:27/8", d:8i/2" 

1.9 lbs. 

.13 

8 

w: 171/2", h:85/s", d:12" 

15 lbs. 

1.05 

022107-20000-8 
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